HIDROSOPH Factura Proforma 


Sistemas de Información Agrícola SL 


Calle Paseo de las Delicias, 30, 2° planta Fecha: 10/10/2022 
28045 Madrid - ESPAÑA Caducidad 09/11/2022 
CIF: B66475609 ID Cliente: 

Para: Adasa Sistemas, SAU 


Carrer d'Ignasi Iglesias, 217 
08820 El Prat de Llobregat 


V/ CIF A58596206 

Moneda Proyecto 

[ [HS 4839-2022 TB 100% a 60 días f.f. ORIGINAL 
Qtd. Descripción Un. Precio Unitario Descuento Importe 


ML-OU-BLE, Option board to add a BLE user interface ; 133,00 € 133,00 € 


YDOC E417ADS-PV sin panel solar y con ML-Cover-SLA ; 1.208,00 € 1.208,00 € 


Documento Procesado por Ordenador Importe sin IVA 1.341,00 € 
IVA (21%) 281,61 € 
Total Factura 1.622,61 € 


Datos Bancarios 


Banco Sabadell 

Numero de Cuenta 0001393045 

IBAN: ES85 0081 0381 9500 0139 3045 
SWIFT / BIC: BSABESBB 


Paseo de las Delicias 30, 2° planta - 28045 Madrid - ESPAÑA - CIF: B66475609 


